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Exploded diagram and spare parts list (DM067) Rev.1 
Machine Explode Code Description 

DM067 Buffalo Ice Cream Maker 1.5Ltr 1 AD970 Display Cover 
DM067 Buffalo Ice Cream Maker 1.5Ltr 2 AD971 Timer Dial 
DM067 Buffalo Ice Cream Maker 1.5Ltr 3 AD972 Timer Knob 
DM067 Buffalo Ice Cream Maker 1.5Ltr 4 AD973 Transparent Lid 
DM067 Buffalo Ice Cream Maker 1.5Ltr 5 AD974 Lid Insert 
DM067 Buffalo Ice Cream Maker 1.5Ltr 6 a Top Panel 
DM067 Buffalo Ice Cream Maker 1.5Ltr 7 a Enclosure 
DM067 Buffalo Ice Cream Maker 1.5Ltr 9 AD976 Paddle Cap 
DM067 Buffalo Ice Cream Maker 1.5Ltr 10 AD977 Mixing Paddle 
DM067 Buffalo Ice Cream Maker 1.5Ltr 11 AD978 Ice Cream Pot 
DM067 Buffalo Ice Cream Maker 1.5Ltr 11 Ice Cream Pot 
DM067 Buffalo Ice Cream Maker 1.5Ltr 8 pies Pot Handle-AD975 
DM067 Buffalo Ice Cream Maker 1.5Ltr 12 a Cup 
DM067 Buffalo Ice Cream Maker 1.5Ltr 13 a Scoop 
DM067 Buffalo Ice Cream Maker 1.5Ltr 14 AD979 Seal 
DM067 Buffalo Ice Cream Maker 1.5Ltr 15 AD980 Seal 
DM067 Buffalo Ice Cream Maker 1.5Ltr 16 a Evaporator 
DM067 Buffalo Ice Cream Maker 1.5Ltr 17 a Housing 
DM067 Buffalo Ice Cream Maker 1.5Ltr 18 a Temperature Sensor 
DM067 Buffalo Ice Cream Maker 1.5Ltr 19 AD981 Bearing 
DM067 Buffalo Ice Cream Maker 1.5Ltr 20 a Casing 
DM067 Buffalo Ice Cream Maker 1.5Ltr 21 AHO78 PCB Board/Power Board 
DM067 Buffalo Ice Cream Maker 1.5Ltr 22 a PCB Casing 
DM067 Buffalo Ice Cream Maker 1.5Ltr 23 AD982 Power Supply 
DM067 Buffalo Ice Cream Maker 1.5Ltr 24 a Casing 
DM067 Buffalo Ice Cream Maker 1.5Ltr 25 ry Condenser 
DM067 Buffalo Ice Cream Maker 1.5Ltr 26 ry Drier Filter 
DM067 Buffalo Ice Cream Maker 1.5Ltr 27 a Pulley 
DM067 Buffalo Ice Cream Maker 1.5Ltr 28 AD983 Foot 
DM067 Buffalo Ice Cream Maker 1.5Ltr 29 a Pulley Base Cover 
DM067 Buffalo Ice Cream Maker 1.5Ltr 30 AD984 Belt 
DM067 Buffalo Ice Cream Maker 1.5Ltr 31 a Gear 
DM067 Buffalo Ice Cream Maker 1.5Ltr 32 ry Base 
DM067 Buffalo Ice Cream Maker 1.5Ltr 33 a Cord Clamp 
DM067 Buffalo Ice Cream Maker 1.5Ltr 34 a Power Cord 
DM067 Buffalo Ice Cream Maker 1.5Ltr 35 a Compressor 
DM067 Buffalo Ice Cream Maker 1.5Ltr 36 a Piping 
DM067 Buffalo Ice Cream Maker 1.5Ltr 37 a Piping 
DM067 Buffalo Ice Cream Maker 1.5Ltr 38 ry Grommet 
DM067 Buffalo Ice Cream Maker 1.5Ltr 39 a Locking Ring 
DM067 Buffalo Ice Cream Maker 1.5Ltr 40 a Gear 
DM067 Buffalo Ice Cream Maker 1.5Ltr 41 AD985 Paddle Motor 
DM067 Buffalo Ice Cream Maker 1.5Ltr 42 AD986 Timer 
DM067 Buffalo Ice Cream Maker 1.5Ltr 43 AD987 Fan 
DM067 Buffalo Ice Cream Maker 1.5Ltr 44 AD988 Fan Motor 
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DM067 Buffalo Ice Cream Maker 1.5Ltr 45 a Fan Support 

DM067 Buffalo Ice Cream Maker 1.5Ltr 46 a Display 

DM067 Buffalo Ice Cream Maker 1.5Ltr 47 a New Axis 

DM067 Buffalo Ice Cream Maker 1.5Ltr 48 a Wiring Set 

DM067 Buffalo Ice Cream Maker 1.5Ltr 49 ry Ice Cream Pot Seal 

DM067 Buffalo Ice Cream Maker 1.5Ltr 50 a Support Panel/Fixing Panel 
DM067 Buffalo Ice Cream Maker 1.5Ltr 51 a Wiring Set #2 

DM067 Buffalo Ice Cream Maker 1.5Ltr 52 a Wiring Set 
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